S. MP. 
Ks. infulat KAZIMIERZ 


FIGLEWICZ 


Pretonotariusz Apostolski, Prałat-Archidiakca Kzpituły Metropolitalnej Krakowskiej, wieloletni 


proboszcz Parafii św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu, były katecheta i spowiednik Ojca 


Świętego Jana Pawła II. 
po długich i ciężkich cierpieniach, zaopatrzony świętymi Sakramentami, zasnął w Panu, dnia 


23 września 1983 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z Katedry Wawelskiej odbędzie się w niedzielę dnia 25 września 1983 r. 
o godzinie 17.00. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w poniedziałek dnia 26 września 1983 r. 
o godzinie 10.00 w Katedrze Wawelskiej. 


POGRZEB na cmentarzu Rakowickim o godz. 12.00 od bramy cmentarnej. 


KAPITUŁA METROPOLITALNA KRAKOWSKA 


